AUDOIRE Louis 


44 rue du Roi de Sicile, 75004 Paris, FRANCE 


Département Informatique, Université Paris VIII - Vincennes, 
route de la Tourelle, 75571 Paris cedex-12 


Groupe Art et Informatique de Vincennes, Université Paris VIII 


programmes/programs/programmi 


ZIZIK 1 MPrC 
(programme FORTRAN d'édition de partitions graphiques CAME 
sur table traçante) 


activité/activity/attivitàa 


Projet: construction d'un périphérique d'ordinateur de type MEK 
clavier instrumental et implantation d'un microprocesseur 

dans le but d'informatiser certaines des manipulations du 

studio électroacoustique. 


Développement du système ZIZIK de génération de partition MPrC 
graphique sur table traçante. 
Recherche graphique de déformation de figures fermées par GNT 


application du calcul des coefficients de Fourier, sur table 

traçante ou écran cathodique. 

Utilisation du système CCLORIX d'animation de formes colorées GMT 
sur écran TV. 


biographie/biography/biografia 


1945 né à Massay, Cher (France) 

1970-75 études de mécanique, d'électronique et 
d'informatique 
licence et maitrise d'informatique 
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